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A  feqabcfa  Xazar  danizinda  ovlanan  vataga  ahamiyyatli  Xazar  firbiti  baliginm  iizarinda  a  par  dan  orqanoleptiki  va  fiziki- 
kimyavi  iisulla  tadqiqatm  naticalari  verilir.  Orqanoleptiki  iisulla  apardan  qiymatlandirma  zatnuni  Xazar  firbiti  baliginm  xarici 
goruniifu,  dadi,  iyi  va  konsistensiyasi  tayin  edilmifdir.  Fiziki-kimyavi  iisulla  apardan  qiymatlandirma  zamam  isa  Xazar  firbitinin 
kiida  larkibi,  azoiasasli  ugucu  maddalarin  vavagin  miqdari  tayin  edilmifdir. 

Agar  sdzlar:  Xazar  danizi,  Xazar  firbiti.  qiymatlandirma,  orqanoleptiki  iisul,  fiziki-kimyavi  iisul. 


Danizi  nadir  su  hovzasi  olub,  bu  danizda  100-dan 
90X  baliq  novu  vo  yarimnovii  ya$ayir.  Onlardan 
ancaq  40  nov  va  yanmnovuniin  vataga  aliamiy- 
yati  vardir. 

Lakin  son  dovrlarda  Xazar  danizinin  saviyyasinin 
qalxmasi  va  elaca  da  antropogen  amillarin  tasiri 
naticasinda  Xazarin  ekoloji  vaziyyatinda  dayi§iklar 
mii§ahida  edilir. 

Buna  gora  da  yaranmi$  yeni  ekoloji  saraitda 
Xazar  danizinda  ovlanan  vataga  ahamiyyatli  baliqlarm 
nov  tarkibinin  va  onlarin  keyfiyyat  gostaricilarin  tadqiq 
olunmasi  90X  aktualdir.  Malumdur  ki,  yeyinli  mahsul- 
lari  i9arisinda  baliq  va  bahq  mahsullari  ahamiyyatli 
yerlardan  birini  tutur.  Cunki  bahq  atinda  olan  zulalin 
miqdari  demak  olar  ki,  ba§qa  heyvanlarm  atindaki 
ziilal  qadardir.  Bahq  atinda  olan  ziilali  maddalarin  asas 
qidahliq  dayari  ondan  ibaratdir  ki,  onlarin  tarkibinda 
insan  orqanizmi  iiciin  lazim  olan  biitiin  avazedilmaz 
amintur$ulari-arginin,  hisdidin,izoleysin,  metionin, 
treonin,  triptofan  vardir.  Hamciniri  bahqlar,  xiisusan 
daniz  baliqlari  heyvan  va  qu§lara  nisbatan  mineral 
maddalarla  daha  zangindir.  Bu  mineral  rnaddalar  ortiik 
toxumasinin  qurulmasmda  muhiim  rol  oynayir  (1 ,3,4). 

Bu  rnaqsadla  biz  tarafimizdan  apardan  tadqiqat 
zamam  qar$iya  qoyulan  asas  vazifa  Xazar  danizinda 
ovlanan  vataga  ahamiyyatli  baliqlarm,  o  ciimladan 
Xazar  §irbiti  baliginm  kimyavi  tarkibini,  qidahliq  daya- 
rini  miiayyan  etmakla  barabar,  hamcinin  orqanoleptiki 
va  fiziki-kimyavi  iisullardan  istilada  etmakla  keyfiyyat 
gostaricilari  da  tadqiq  edilmi§dir. 

Apardan  tadqiqat  i§in  asas  maqsadi  respubli- 
kaimzin  istehlak  bazarinda  realiza  olunan  Xazar  §irbiti 
baliginm  keyfiyyat  gostaricilarinin  movent  standartla- 
rm  vo  nonnativ-texniki  sanadlari  talablarina  uygun- 
iugunu  miiayyan  etmakdan  ibarat  olmujdur. 

Orqanoleptiki  iisulla  Xazar  $irbiti  baliginm 
keyfiyyat  gostaricilarinin  qiymatlandirilmasi.  Xazar 
danizinda  ovlanan  vataga  ahamiyyatli  bahqlar  arasmda 


xiisusi  qidahliq  dayarliyi  ilo  xarakteriza  olunan  baliq- 
lardan  biri  da  Xazar  §irbitidir. 

Xazar  §irbiti  asasan  danizin  canub  va  qarb  his- 
salarinda  }'ayilmi$dir  va  adatan  sahiia  yaxin  13-24  m 
darinliklarda  ya§ayir. 

Xazar  §irbiti  ke9ici  bahq  olub,  qoxalmaq  iictin 
Kur,  Lankaran,  Qorqan  va  Terek  9aylanna  girir. 

Xazar  §irbiti  klirii  tokmok  iiciin  qaya  girmasi  ilda 
2  dafa  yaz  va  yay-payiz  fasillarinda  mii?ahida  olunur. 
Bu  baliqlarm  kiitlavi  §akilda  9aya  girmasi  yazda 
(rnartda)  suda  temperatur  6,7-11  0  C  olduqda  bajlayir 
va  aprelin  sonunadak  davam  edir.  Yay  fasilindo  isa 
suyun  temperaturu  25,2-27.3  0  C  olduqda  ba$  verir 
(2,3,4). 

Xazar  §ir'biti  yava§  boyiiyan  va  gee  cinsi  yeti§- 
kanliya  qatan  bahqdir.Bela  ki,  di§ilar  7-9  ya$inda, 
erkaklar  isa  di§ilardan  1-2  il  tez  cinsi  yeti§kanliya  9atir. 
Bu  bahqlar  kiiriilarini  suyun  temperaturu  20-30  0  C 
olduqda  tokiirlar.  Har  bir  di$i  baliq  dlqiisiindan  va 
yasindan  asili  olaraq  293  mindan  973  mina  qodar  kiirii 
verir(l,2). 

Lakin,  qeyd  etmak  lazimdir  ki,  son  30-40  iklo  bu 
vataga  ahamiyyatli  baligm  ehtiyati  kaskin  ■pkikk 
azalib,hal-hazirda  ovda  az  tasadiif  olunur. 

Taasiiflar  olsun  ki,  bu  giinadak  Xazar  §irbitinif 
ehtiyatinin  barpasi  istiqamotinda  hec  bir  tadbir 
gorUlmami^dir.  l  ezlikla  bu  sahada  ciddi  i$i  apanlmasi 
va  bu  bahgin  siini  yolla  artinimasi  iiciin  baliqciiul 
tasarrUfatlarinm  yaradilmasi  cox  vacibdir. 

Xazar  §irbiti  iri  bahq  olub,  ovlanmi§  bahqlar  ara- 
sinda  10-15  kq  yokida  olan  fardlara  rast  galmak  o!ui> 
lakin  kiitlasi  2-6  kq  olanlar  daha  9oxluq  to^kil  edirlar- 

Lakin  apardan  tadqiqat  zamam  gdtiiriilmii§  Xaz°f 
§irbiti  baliginm  uzunlugu  57  sin,  y-okisi  isa  2356  Q 
olmu.'jdur.  Tadqiqat  obyekti  kimi  gotiiriilmu^  bu  balifl' 
da  ilk  novbody  orqanoleptiki  iisulla  keyfiyyat  gbste' 
ricilari  (xarici  gorniisii,  iyi,  dadi,  konsistensiyasi 
qiymatlondirilmifjdir. 
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Xozor  $irbitinin  xarici  gOriinii$ii  qiyinotbn- 
dirihrkon  ilk  nbvbodo  baliqlann  qolsomohrinin  rongi, 
qarm  nahiyosinin  voziyyoti,  anal  doliyinin  seliyinin 
rongina  vo  iyino  diqqot  yetilmisdir.Beh  ki,1odqiqat 
obvekti  kimi  gdtUriilmii§  §irbit  baligm  dorisi  az 
miqdarda  zodohnmi§,  pulcuqlari  iso  bir  qodor  tokulmu? 
voziyyatda  olmu?dur  Bodanlorinin  iizori  totr>iz  vo  tobii 
rongdo,qolsoniolorinin  ronglori  iso  Kind  qirmizi  rongdo 
olmasi  qeyd  edilmi$dir.  Qann  naliiyyasinin  analizi 
zamani  iso  qarm  nahiyyosinda  $i§bro  rast  golinmi$, 
selivi  iso  iysiz  va?offaf  olmu§dur(5,6). 

Konsistensiyasina  goro  apanlan  analiz  zamani  iso 
miioyyon  ohiumu§dur  ki,todqiqat  obyekti  kimi 
gotUriilmu?  $irbit  baligmin  konsistensiyasi  bork  olrnu?., 
on  enli  vo  otli  hissosini  barmaqla  basdiqda  omalo  golan 
battq  ovyolki  voziyyotina  dorhal  qayitmasi  qeyd  edii- 
mi$dir.  iy  vo  dadma  goro  aparilan  qiymotlondirmo 
zamani  iso  miioyyon  olunmu$dur  ki,  §irbi(  baligmin  iyi 
tozo  bahgtn  iyini  xatirlami?  vo  konar  iylor  hiss  edil- 
momi?dir.  Bu  moqsodlo  iti  bicaqla  §irbit  baligin  ozilmi§ 
hissolorino,  ana!  doliyino  vo  be!  hissosino  dorhal  batirib 
9’,xararaq  onun  iyi  toyin  edilmi?dir.  Bebliklo,  Xozor 
?irbitindo  orqanoleptiki  keyfiyyot  gostoricibri  iizro 
aparilan  ekspertizanm  noticosi  gostordi  ki,  bu  baligin 
orqanoleptiki  keyfiyyot  gostoricibri  movcud  dovlot 
standaitlarin  vo  nonnativ  -  texniki  sonodbrin  tolob- 
lorino  cavab  verir  vo  bu  standartlardan  forqli  olan 
xiisusi  konarla$ma  hallan  qeyd  ediimomisdir. 

Fiziki-kimyovi  iisulla  Xozor  $irbiti  baligmin 
keyfiyyot  gostoricilorinin  qiymotlondirilmosk  Fiziki- 
kimyovi  iisulla  apanlan  qiymotbndirilmo  zamani  iso 
§irbit  baligmin  kiitlo  torkibi,  azot  osash  ugucu 
maddobrin  vo  yag:n  miqdari  toyin  edilmi§dir.  §irbit 
baligmin  keyfiyyot  gostoricibri  kiitlo  torkibini  toyin 
edorkon  ilk  novbodo  onun  iimumi  ktitbsinin  cokisi 
miioyyon  edilir.  Sonra  baligin  pulcuqlari,  uzgoclori, 
daxili  orqanlan  yixarihr,  ba$m  dori  hissosi  vo  siimiik 
skleti  diqqotlo  otdon  aynhr.  Bu  hissolorin  ayri- 
ayriliqda  kiitlosi,  sonra  yeyibn  hissonin  iimumi 
miqdari  miioyyon  edilir.  Apariian  todqiqat  zamani 
gotiirulon  Xozor  §irbiti  bahginm  kiitlosi  2356  q,bodon 
hissosi  1 143  q,  ba$  hissosi  458  q,  daxili  orqanlan  285  q, 
uzgoclori  329  q,  pulcuqlari  iso  245  q  olmu?dur. 


Cadval  1.  Xazar  $irbitinin  kiitto  tarkibi 


1 

Ns 

Baligin  hissotarinin 
adlari 

KUtlosi,  q-la 

Baligm  Iimumi 
ktltbsino  gdrs 
(?ixan,%-b 

1. 

Btitdv  badan 

1 

2356 

100 

2. 

Bsdsn  hissasi 

1143 

48,51 

3. 

Ba§  hiss» 

458 

19,44 

4. 

Daxili  orqanlar 

329 

13,97 

j>. 

Ozgxbr 

245 

10,40 

Li. 

Pulcuqlar 

181 

7,68 

Bcblikb  todqiqat  iiciin  gotlirillmii^  Xozor 
$irbitinin  iimumi  kiitlosi  2356  q  olmu$.  bunun  48  ,51  % 
bodon  hissosinin,  19,44%  ba$  hissonin,  13,97%  daxili 
orqanlarin,  1 0,40%Uzgocbrin,  7,68%  iso  pulcuqlarin 
payina  dii$i)r.  Xozor  §irbitinin  kiitlo  torkibi  haqqinda 
a$agida  gosloribn  1  sayli  codvoldo  otrafh  molumat 
verilmi§dir. 

Xozor  $irbiti  baliginda  azot  osash  u^ucu 
maddobrin  toyini.  Xozor  $irbitindo  azot  osash  U9UCU 
maddobrin  miqdanni  toyin  etmok  U9iin  texniki 
torozido  0,1  q  doqiqb  10  q  baliq  qiymosini  cokib  500 
ml  hocmli  qovucu  aparatin  kolbasinda  yerlo§diririk. 
Kolbaya  200  ml  distilb  suyu  1  q  MgO  vo  kopiikbn- 
monin  qar§ismi  almaq  iiciin  ?arn  olavo  edirik. 
Qobuledici  konusvari  kolbaya  25  ml  0,1  n  H2SO4 
mohlulu  tokiiriik.  Siiziintuntin  ilk  damlasi  d\i§dUkdon 
sonra  qovmani  30  doqiqo  miiddotindo  davam  etdiririk. 

Qobuledici  kolbada  olan  H2SO4  tarn  qovduqdan 
sonra  suziinttiyo  10  damla  qmnizi  metil  indikatoru 
olavo  edib,  0,ln  NaOH  mohlulu  ib  titrbyirik.  Titrlo- 
monin  noticosino  gdro  bahq  qiymosindo  hiitiin  U9UCU 
osasin  miqdari  haqqinda  miihakimo  iroli  suruliir(5,6). 

Sonra  litirbnmi?  mohlulu  10  damla  indikator 
qarijigi  vo  20  ml  homin  indikatorun  i§tiraki  ib 
owolcodon  0,ln  NaOH  mohlulu  ilo  neytraila§dirilmi§ 
formalin  oiavo  edirik.  Bu  zaman  mohlul  goyiimtiil  -san 
rongo  boyamr.  Formalin  olavo  ediimosilo  aynlan  tur$u 
yenidon  0,ln  qolovi  mohlulu  ib  goyiimtiil  -  sari  rongdon 
bonvsoyi  rong  ahnana  qodor  titrbyirik. 

Azot  osash  U9UCU  maddobrin  miqdan  (X) 
a$agidaki  dusturla  hesablanir: 

v  _  (a-b)»l»4*100 

X - ; 

rn 

Burada:  a  -  qobuledici  kolbadan  gdtiirulmii?  0,ln 
H2SO4  mohlulu,  ml-lo; 

b-  H2SO4  -  titrlomok  iiciin  sorf  olunan  0,1  n 
mohlulun  miqdari,  ml-lo; 

m-  neural  formalin  olavo  etdikdon  sonra,  titro 
sorf  olunan  0, In  H2SO4  mohlulunun  miqdan,  ml-b; 

1,4-  1  ml  0,1  n  qolovi  mohluluna  ekvivalent  olan 
azotun  miqdan,  mq-la; 

Standartda  osason  tozo  bahqda  azot  U911CU  osash 
maddonin  miqdan  15-17  mq%-don  90X  olmur,  xarab 
olmu§  baligm  ozolo  toxumlannda  iso  onun  niiqdari-30 
mq%  olur.  Todqiqat  zamani  iso  Xozor  $irbiti  baligi 
iizorindo  aparilan  3  paralel  qiymotbndirilrnonin  notico- 
si  ghstordi  ki,  bu  bahqda  azot  0911011  osash  maddonin 
miqdan  orta  hesabla  1 6, 1 5mq  %  olmu$dur  .  Alman 
noticobr  onu  gdstordi  ki,  Xozor  $irbiti  baliginda  U911CU 
azotlu  niaddobrin  miqdari  standaitlarin  tobbino 
uygundur  vo  standartlardan  forqli  xiisusi  konarla$ma 
qeyd  edilmomisdir. 

Xozor  s'rhit<  baliginda  lipidin  iiiiqdannin 
toyini.  Aparilan  todqiqat  zamani  osason  bahqlaida 
lipidbrin  miqdannm  toyinindo  geni?  totbiq  ohman  F0I9 
metodu  istifado  edilmi?dir.  Xozor  §irbiti  baliginda 
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lipidin  tniqdanm  toyin  etinok  U91U1  bu  baliq  ol^iistl  2 
mm  olan  at  ma§tmndan  kefirib  vo  alman  qiymsni  yax§i 
qan$dtrirtq.  Sonra  lipidi  ekstraksiya  elmak  ii9Un  xloro- 
formetanol  qari^gi  haziriaytriq.  Tadqiq  edibn  nilmu- 
nadan  20  q  gotiiriib  1:20  nisbatindo  xloroformetanol 
qart§igi  ib  birlikda  homogenizatora  verilir.  Homo- 
genizatonm  firlanma  siirati  6000  dovr  1  daqiqadir. 
Niimunada  lipidi  tam  ayirmaq  U9iin  bu  proses  8  dafa 
takrar  edilir.  Har  dafa  siizuntii  bir  kolbaya  yigilir. 
Sonra  lipid  komponenti,  qeyri-lipid  komponentdan 
aymnaq  u9un  CaCh  -in  0,34%-li  mahlul  vasitasila 
yuyulur. 

Lipid  olan  siizuntunu  iimumi  ayinci  qil'a  ke9irilir 
va  yax§tca  oalxalanir.  Qari^jq  18  saat  miiddatinda 
aynca  qifa  ayirmaq  ibiin  saxlanilir.  Sonra  halledici 
vakuumda  rotorlu  buxarlandirici  vasitasila  40-50°C 
temperaturdan  yuxari  olmamaq  etibarib  buxarlan- 
diririq.  Qalan  qahq  2-3  saat  miiddatinda  vakuum 
$araitinda  60-70°C  temperaturda  qurudulur  va  lipidin 
iimumi  miqdari  tayin  edilir  (5). 

Beblikb,  Xazar  §irbiti  baltgi  uzarinda  aparilan  3 
paralel  qiymatlandirilmanin  naticasi  gostardi  ki,  bu 
baliqda  lipidin  miqdari  orta  hesabla  8,53%  olmu?dur. 


Alman  naticalar  gOstardi  ki,  Xazar  $irbiti  baligmdu 
lipidbrin  miqdari  standaillarin  tabbbrina  cavab  verir 
va  standartlardari  farqli  xiisusi  kanaila^rna  qeyj 
edilmami§dir. 

Naticalar.  Xazar  §irbiti  bahginin  orqanoleptikj 
iisulla  keyfiyyat  gostaricibrinin  qiymatbndirilmasi  za- 
mam  alman  naticalar  gostardi  ki,  onlarin  orqanoleptikj 
keyfiyyat  gostaricibri  standartlann  (DOST  1368-83, 
DOST  13893-68,  DOST  7636-55,)  tabbbrina  cavab 
verir  va  kanarla§rnalar  qeyd  edi!mami$dir. 

Xazar  §irbiti  baligimn  kiitb  tarkibini  miiayyan 
elmakla,  bu  baliqlann  email  zaman  alman  yanm- 
fabrikatlarin  va  ya  hazir  mahsullann  miqdarini  bilmak- 
la  yana§t,  hamcinin  bu  bahqlardan  alman  mahsullann 
maya  dayarini  va  sati?  qiymatini  miiayyan  etmak  olar. 

Xazar  $irbiti  bahginm  fiziki-kimyavi  Qsulla 
qiymatbndirilmasindan  alman  naticalar  gostardi  ki,  bu 
baligin  fiziki-  kimyavi  keyfiyyat  gostaricibri  da 
miivafiq  nomialar  daxilinda-  azot  U9UC11  asash 
maddabrin  miqdari  16,15  mq%,  lipidin  miqdan  isa 
8,53%  olmu§dur.  Movcud  standartlardan  va  normativ  - 
texniki  sanadbrdan  farqli  xiisusi  kanarla§ma  hallari 
qeyd  edilmami§dir. 
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MccjieaoBaHHe  roBapiibix  cbohctb  h  noKa38Tejiett  KauecTBa  npOMbicjiOBbix  pti6  (KacnwifCKoro  ycana) 

BbiriasjiHBaeMbix  b  KacnnftcKOM  Mope 

r.C.MHp3oeB,  <D.P.  ryjiHCBa 

B  ciaTbe  npiiBo^Tca  Aaiuibie  06  opiaHOjicrrmHecKofi  h  <j)H3HKO-xnMM»iecKofi  oueHKe  nauecrBa  npoMwcnoBbix 
ycaneBbix  pu6,  BbuiaBJiMBaeMbix  b  KacrwiiCKOM  Mope.  ripn  ouem<e  opraHO.neniHMecKMx  noKa3aTenefi  ycaueBux  puo  Gbltih 
onpe^ejieHbr  biicujhmH  bha,  BKyc,  3anax  m  KOHCHcreHUHn.  H3  <j)H3HKO-XHMHMeeKHx  noKa3aTeJiefi  KacmtficKHX  ycaneBbix  pwu 
Taioxe  onpeaenenbi  MaccoBbiit  cocTaa,  KoannecTBO  a30Tcojicp>Kamnx  BemeciB  h  jiutiHuob. 

Kwoneabte  crtoea:  KaciiHftcicoe  Mope,  KacnnficKHfi  yean,  ouenKa,  op ranojie iit unec k  n  ft  mc rojr,  (|)M3HKO-XHMiriecKui 
MCTO/t 


Study  of  commodity  of  quality  indicators  of  commercial  fish  (Caspian  barbel)  were  cuaght  the  Caspian  sea 

G.S.Mirzayev,  F.R.QuIiyeva 

The  article  is  devoted  to  the  organoleptic  and  physic-chemical  quality  or  the  examination  of  certain  types  of  Caspw"  j 
barbel  which  were  caught  in  the  Caspian  sea  Appearance,  taste,  smell  and  texture  were  determined  by  examination  of  th* 
organoleptic  characteristics  of  Caspian  barbel.  From  the  physic-chemical  parameters  of  Caspian  barbel  were  defined  ^  , 
composition  by  weight,  the  amount  of  nilTogen-containing  compounds  and  lipids. 

Key  words:  Caspian  sea,  Caspian  barbel,  organoleptic  method,  physic-chemical  method,  expertise. 
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